LEON 


DOLZYCKI 


ARTYSTA MALARZ 


przeżywszy lat 77, zmarł rogle dnia 20 września 1965 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali świeckiej na cmo: ¿2224 rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we czwartek dnia 23-go bm. o go-z, 11, o czym zawiadamia pogrążona w smutku 


o 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
USŁUG 


w Krakowie D. Z. 5586/65 — W-25 (7320) — 30 
Punkt Usługowy Nr 1 — ul Rakowicka 


